STANISLAW SATALA 


Przemysłowiec, 


przeżywszy lat 44, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Swiętemi 


Sakramentami, zmarł dnia lí Lutego 1898 r. 


Pozostali krewni zapraszają Przyjaciół, Znajomych 1 pobożna Publiczność na obrzęd 
pogrzebowy, który się odbędzie w Sobotę d. 19 Lutego b. r. o godz. 3 po południu 
z krypty XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NV drukarni „CZASU* w Krakowie. 


